Ls. 1379. 


Lwów, dnia 18, października 1904. 


Sprawozdanie 


komisyi saniłarnej w sprawie przeniesienia szpitala 
powszechnego w Nowym Sączu i wybudowania nowego 
w odpowiedniem miejscu. 


Wysoki Sejmie! 


Komisya sanitarna zgadza się w zupełności z wywodami Wydziału krajowego 
tak co do stanu obecnego szpitala powszechnego w Nowym Sączu, co do potrzeby 
budowy nowego dwupiętrowego budynku szpitalnego na 100 łóżek, i innych budynków 
potrzebnych dla administraeyi szpitala (wyliczonych w sprawozdaniu Wydziału krajo- 
wego pod l. 2, 3, 4, 5, 6) jako też co do pokrycia kosztów budowy tego szpitala 
i wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1. Uznaje się potrzebę zbudowania w Nowym Sączu nowego szpitala, oraz za- 
budowań ubocznych — na innem odpowiedniejszem miejscu. 

2. Upoważnia się Wydział krajowy do zaciągnięcia pożyczki w tej wysokości, 
jaka się okaże potrzebną do pokrycia połowy kosztów tych budowli i nabycia gruntu. 


Przewodniczący: 


Gołuchowski. 


Sprawozdawca: 


ks. Wilezkiewicz. 
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